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Compact Disc er det største fremskritt noensinne innen 
audioteknologien. Ved å benytte den mest avanserte optiske og 
digitalteknologi, frembringer Compact Disc ikke bare det yp- 
perste i lydgjengivelse, det gir Dem også adgang til en ene- 
stående rekke betjenings- og programmeringsmuligheter som 
aldri tidligere er sett i audio-utstyr beregnet for bruk i hjemmet. 

Som eier av en ny Compact Disc spiller, er De en av de få 
privilegerte som kan glede seg over denne erfaring. 

Nedenfor vil De finne anvisninger for installasjon, betjening 
og programmering av Deres Philips Compact Disc spiller. Vær 
vennlig å lese dem omhyggelig og følg anvisningene trinn for 
trinn. Anvisningene er holdt så kortfattet og presise som mulig, 
fordi vi vet hvor ivrig De er etter å høre Deres Compact Disc 
spiller for aller første gang. 

Annet sted i dokumentlommen vil De finne nyttig informa- 
sjon om Compact Disc. Der finnes separate hefter om laser- og 
digitalteknologi, som vil hjelpe Dem til å forstå den revolusjo- 
nerende natur av produktet De har anskaffet Dem. Den vedlagte 
Compact Disc vil illustrere for Deres familie og venner alt Deres 
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nye Compact Disc spiller kan gjøre. Der finnes også en komplett 
katalog over alle Compact Disc titler De kan kjøpe. 

Velkommen til Philips Compact Disc’s verden: opprinnelsen 
til ren, perfekt lyd - for alltid. 


Kontroll av 


nettspenningen 

Typeskiltet bak på Deres Compact 
Disc spiller, viser hvilken spenning 
spilleren er innstilt for. Hvis den 
angitte spenning avviker fra den 
lokale nettspenning, eller vil avvike i 
fremtiden (ved flytting), kan Deres 
forhandler - eller vår Service- 
organisasjon - forandre spen- 
ningsinnstillingen for Dem. 


Fjerning av 
transportskruene 

På bunnen av spilleren finnes to 
skruer, utstyrt med merkelapper, 
som holder spillermekanismen og 
beskytter den under transport. 
Fjern skruene og oppbevar dem i 
dokumentlommen. Bruk alltid 
transportskruene når spilleren skal 
transporteres. 


Spillerens plassering 
Plasser spilleren på en fast flate - 
ikke på noen form for matte eller 
duk - og påse at ventilasjonsåp- 
ningene på topp og bakside ikke til- 
dekkes slik at kjølingen av spilleren 
hindres. 

Hvis De plasserer spilleren i et 
skap, reol eller veggåpning, må det 
være fritt rom på minimum 3 cm om- 
kring spilleren. 


Sett aldri spilleren direkte oppå en 
forsterker, eller nær noen varmekil- 
de. Unngå plassering hvor spilleren 
blir utsatt for direkte sollys for lange 
perioder. 


Tilkobling til forsterkeren 
Tilkobling til forsterkeren foretaes 
med kabelen som følger med spil- 
leren. Kabelen har to plugger, mer- 
ket 'L' og 'R’, i hver ende. 

Koble kabelen på baksiden av spil- 
leren til 'CD/TV' eller 'AUX'-kon- 
taktene på Deres forsterker. 


Hvis disse kontaktene allerede er i 
bruk, kan De plugge inn i '’ TUNER’ 
eller "TAPE IN'-kontaktene, men 
aldri i”PHONO"-(platespiller-Jkon- 
taktene! 'PHONO"-inngangen pas- 
ser ikke for tilkobling av en 
Compact Disc spiller. 
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Deres Compact Disc spiller er nå 
klar til bruk. Før De prøver å betjene 
den anbefales at De gjør Dem kjent 
med betjeningsorganene og indika- 
torene, som er beskrevet kort 
nedenfor. Betegnelsene på betje- 
ningsorganene og indikatorene som 
er brukt her, vil bli brukt gjennom 
hele teksten. 


1 'ON OFF' knapp: for å slå spille- 
ren på og av. 

2 'SELECT' knapp: for å velge spo- 
ret De ønsker å spille, og for å velge 
spor ved sammenstilling av et 
program. 

3 'STORE' knapp: for lagring av 
spor ved sammenstilling av et 
program. 

4 'CANCEL"' knapp: for kansellering 
av sporene De ikke ønsker å høre i 
et program. 

5 'PLAY/NEXT" knapp: for start av 
avspilling (' PLAY’) og også for å gå 
videre til neste spor under avspilling 
(NEXT). 


På og avslåing (ON OFF’) 
De slår spilleren på ved å trykke inn 
'ON OFF'-knappen. Alle LED'ene i 
PROGRAM" -displayet vil lyse. 

Når De igjen trykker inn 'ON OFF'- 
knappen, vil spilleren slåes av. 
'PROGRAM"-displayet vil slukke. 


6 'STOP/CM"' knapp: for å stoppe 
avspilling (STOP), og for å slette et 
program (('CM' = Clear Memory). 

7 'REV' knapp: for å søke bakover 
etter en bestemt passasje i et spor. 
8 'FWD" knapp: for å søke fremover 
etter en bestemt passasje i et spor. 
9 "PAUSE" knapp: for korte avbrudd 
under avspilling: lyden utkobles, 
men platen fortsetter å rotere. 

10 'PAUSE' LED: lyser når De tryk- 
ker inn 'PAUSE'-knappen. 

11 'REPEAT" knapp: for å gjenta en 
plate eller et program. 

12 'REPEAT' LED: lyser når De 
trykker inn 'REPEAT'-knappen. 

13 'PUSH TO OPEN’: rektangulær 
knast på dekselet, som trykkes inn 
for å åpne platekammeret. 

14 PROGRAM" display: en LED 
indikator som viser antall spor på en 
plate; brukes også til hjelp for å 
sammenstille et program. 
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15 'TRACK' display: en LED indika- 
tor hvor én LED lyser ad gangen for 
å angi sporet som avspilles; brukes 
også til å lokalisere spor ved pro- 
grammering. 

16 'ERROR' LED: blinker ved feilak- 
tig betjening eller programmering. 


llegging og uttagning av 
en plate (PUSH TO OPEN!) 


De åpner platekammeret ved å tryk- 


ke på knasten 'PUSH TO OPEN' på 
dekselet. Dekselet vil løftes auto- 
matisk. 

Med åpen hånd, tommel og øvrige 


fingre utstrukket, grip og ta platen ut 


av dens holder og legg den, med 
etikettsiden opp, på spindlen i pla- 
tekammeret. Lukk dekselet ved å 
trykke det ned. 

Hold platen på samme måte når De 
tar den ut igjen. 

For å hindre at støv trenger inn, og 
at en film dannes på laserpick- 
up'en, la aldri dekselet være åpent 
når det ikke er nødvendig. (Se også 
"Vedlikehold av spilleren.) 

Unngå å åpne dekselet under av- 
spilling, fordi dette vil stoppe platen. 


Avspilling av platen 
((PLAY)) 

De starter platen ved å trykke inn 
'PLAY'-knappen: første "TRACK - 
display LED (Lys-Emitterende Dio- 
de) vil lyse. Så snart spilleren har 
lest innholdfortegnelsen, som er 
innspilt ved begynnelsen av platen, 
vil antallet LED som lyser i 
PROGRAM -displayet korrespon- 
dere med antall spor på platen. 


Fortsette til neste spor 
((PLAY/NEXT)) 


Hvis De bestemmer Dem for å hop- 
pe over sporet som avspilles og 
fortsette til neste, trykk inn 'PLAY*- 
knappen igjen. Den opplyste 
"TRACK -display LED går frem én 
plass og avspilling opphører til 
laserpick-up'en når den neste 
sporet. 


Alle sporene vil da avspilles i rek- 
kefølge. 

Når hvert spor slutter, slukker den 
korresponderende 'PROGRAM"'- 
display LED, mens den opplyste 


én plass. Således vises hele tiden 
hvor langt avspillingen er kommet. 
Når alle sporene er avspilt stopper 
platen, og alle 15 'PROGRAM"'- 
display LED'ene lyser opp; 
"TRACK -display LED slukker. 


Hvis De trykker inn 'PLAY'-knappen 
under avspilling av det siste sporet, 
vil 'ERROR' LED blinke og minne 
Dem om at der finnes intet neste 
spor. Spilleren vil da begynne å spil- 
le av det første sporet på platen. 


De kan også benytte PLAY/NEXT-- | 


knappen og lytte til begynnelsen på 
hvert av sporene - og derved hurtig 
få en oppfatning av platens innhold. 


Begynne på annet valgt 
spor ((GO-TO' metode) 

For å begynne avspilling på et annet 
spor enn det første, må De først fin- 
ne det ønskede sporet på 'TRACK*- 
displayet. For å gjøre dette, trykk 
inn 'SELECT'-knappen; den første 
"TRACK "-display LED vil begynne å 
blinke. Trykk inn 'SELECT'-knap- 
pen igjen og den blinkende 

"TRACK "-display LED vil gå frem én 
plass. Trykk inn 'SELECT'-knappen 
gjentatte ganger til den blinkende 
'TRACK"-display LED viser på det 
ønskede sporet. Alternativt kan De 
holde 'SELECT'-knappen nede og 
la den blinke 'TRACK -display LED 
løpe igjennom til den når det øn- 
skede sporet. "TRACK "'-display LED 
vil blinke under det valgte sporet i 
inntil ca. 10 sekunder, hvorunder De 
må trykke inn 'PLAY'-knappen. 
PROGRAM -display LED'ene vil 
slukke en etter en til det valgte spo- 
ret anvises, da vil avspilling begyn- 
ne. 


Gjenta platen (REPEAT') 
Hvis De ønsker å høre hele platen 
omigjen, trykk inn 'REPEAT'-knap- 
pen før platen slutter å spille. 
'REPEAT' LED vil lyse og platen vil 
spille kontinuerlig til De enten tryk- 
ker inn 'REPEAT'-knappen igjen - 
eller trykker inn 'STOP'-knappen. 

I det første tilfelle vil platen spille til 
slutten før den stopper. 


Å finne en bestemt 
passasje (REV' og 'FWD') 
Under avspilling kan De hurtig finne 
frem til en bestemt musikkpassasje 
i et spor ved hjelp av 'REV' og 
'FWD"-knappene. 

Hvis De holder 'REV'-knappen 
nede, går laserpick-up'en tilbake 
mot begynnelsen av platen; hvis De 
holder 'FWD"'-knappen nede, vil 
laserpick-up'en gå mot slutten av 
platen. Så snart De slipper knap- 
pen, vil avspilling fortsette med én 
gang. Ved å trykke inn knappene 
vekselvis, kan De finne frem til hvil- 
ken som helst del av hvilken som 
helst passasje. 


Pause under avspilling 
((PAUSE') 

For korte avbrekk i avspillingen kan 
De trykke inn 'PAUSE'-knappen. 
Platen fortsetter å rotere, men 
lyden stopper og 'PAUSE' LED 
lyser. 


Stopp under avspilling 
(STOP') 

For å stoppe avspilling før platen er 
ferdigspilt, trykk inn 'STOP"-knap- 
pen. Platen stopper, alle LED'ene i 
'PROGRAM"-display lyser opp og 
'TRACK"-display LED slukker. 


De kan også benytte 'GO-TO' 
metoden etter at avspilling er 
begynt, d.v.s. hoppe over et antall 
spor. Avspilling vil da avbrytes når 
'PLAY'-knappen trykkes inn, til det 
nye valgte sporet nåes. 

Hvis De av vanvare velger et spor 
høyere enn det høyeste spornum- 
mer på platen, vil ERROR" LED blin- 
ke. Dette vil skje omgående når en 
plate avspilles, eller når spilleren 
har lest innholdsfortegnelsen, men 
avspilling ennå ikke påbegynt. 
Avspilling vil da begynne på det 
første sporet. 

Hvis De lar det gå mere enn 10 se- 
kunder fra De velger et spor til De 
trykker inn 'PLAY'-knappen, vil 
mikroprosessoren anta at De har 
ombestemt Dem, og ordren blir ikke 
utført; den blinkende 'TRACK"-dis- 
play LED vil slukke. 


I det andre tilfelle vil avspilling stop- 
pe med en gang. 'REPEAT' LED vil 
slukke. 

Under 'REPEAT avspilling vil 
PROGRAM -display LED'ene fort- 
sette å lyse og bare "TRACK '-dis- 
play LED viser avspillingens gang. 
For å gjenta et bestemt spor, benytt 
'GO-TO' metoden. 


Hvis, ved å trykke inn 'FWD'-knap- 
pen, De fører laserpick-up'en til 
utløpet av det siste sporet, vil 
'ERROR' LED blinke og platen stop- 
pe. Tilsvarende vil skje ved å trykke 
inn 'REV'-knappen hvis De fører 
laserpick-up'en forbi innløpet til det 
første sporet. De kan i begge tilfelle 
starte platen på nytt ved å trykke 
inn 'PLAY"'-knappen. 

Det er mulig å gå til hvilket som helst 
punkt på platen ved hjelp av 'REV' 
og 'FWD"-knappene, dette kan imid- 
lertid ta ganske lang tid. Det er hur- 
tigere først å benytte 'GO-TO"-me- 
toden for å finne det ønskede spo- 
ret, og så benytte 'REV' og 'FWD"- 
knappene. 


Hvis De trykker inn 'PAUSE'-knap- 
pen igjen, eller 'PLAY'-knappen, 
starter lyden igjen nøyaktig på sam- 
me sted hvor den ble avbrutt. 
'PAUSE' LED slukker. 


Hvis De av vanvare går forbi det 
ønskede sporet, hold 'SELECT'- 
knappen nede til TRACK "-display 
LED går helt igjennom og kommer 
tilbake til spor '1", gå så frem til det 
ønskede sporet. 


I stedet for å spille en hel plate, kan 
De velge et hvilket som helst antall 
spor og bare spille disse. De kan til 
og med bestemme avspillingsrekke- 
følgen. Dette gjør De ved å pro- 
grammere Deres valg inn i mikro- 
prosessorens hukommelse. 
Hukommelsen kan lagre maksimum 
15 posisjoner. Individuelle spor kan 
programmeres til å spilles mere enn 
én gang, så lenge minnekapasiteten 
på maksimum 15 posisjoner ikke 
overskrides. 

Programmering er lettest å utføre 
når platen står stille og titteloversik- 
ten i plateholderen benyttes. Titlene 
og sporene på selve plate-etiketten 
er ofte umulig å lese gjennom vin- 
duet i platekammeret. Det er også 
mulig å programmere en plate under 
avspilling, men dette kan forstyrre 
jevnheten i avspillingen. Av denne 
grun er programmering av en sta- 
Sjonær plate å foretrekke. 

Spilleren kan programmeres på to 
måter, avhengig av hvilken type 
program De ønsker: 'sett-in' meto- 
den og 'ta-ut' metoden. 

Med ”sett-inn" metoden program- 
merer De inn sporene De ønsker å 
høre i spillerens hukommelse. Den- 
ne metoden bneyttes for program- 
mering av bare noen få spor fra en 
plate, for programmering av det 
samme sporet, eller sporene til å 
spille mere enn én gang - eller for 
endring av avspillingsrekkefølgen: 
avspillingsrekkefølgen kan De helt 
bestemme selv. 

Med ”ta-ut* programmering sletter 
De sporene De ikke ønsker å høre 
fra hukommelsen. Dette er metoden 
å bruke når Deres program vil spille 
de fleste av sporene på platen og 
De ikke ønsker å forandre avspil- 
lingsrekkefølgen. 

Under programmert avspilling er alle 
spillerens funksjoner operative. De 
starter avspilling ved å trykke inn 
'PLAY'-knappen. De går videre til 
neste programmerte spor ved å 
trykke inn 'PLAY'-knappen igjen; 
hvis De gjør dette under avspilling 
av det siste sporet stopper platen 
og programmet slettes fra hukom- 
melsen. Det er mulig å bruke 'REV' 
og 'FWD' og søke etter en passasje 
i et av programsporene, men det 
anbefales ikke fordi programmet blir 
forstyrret hvis laserpick-up'en føres 
utenfor området som avsøkes. For 
å gjenta programmet trykker De inn 
'REPEAT'-knappen, og 'PAUSE"- 
knappen for å avbryte det. Platen 
stopper når programmet er avspilt, 
og programmet slettes fra hukom- 
melsen; alle PROGRAM" -display 
LED'ene lyser opp igjen og 

"TRACK -display LED slukker. Det 
samme skjer hvis De trykker inn 
'STOP"-knappen før programmet 
når slutten. 


”Sett-inn* programmering 
(SELECT og 'STORE') 
Trykk inn 'SELECT'-knappen og 
bring den blinkende 'TRACK-dis- 
play LED under det 

PROGRAM" -display LED som 
motsvarer det første sporet De 
ønsker å programmere inn, trykk så 
inn 'STORE"-knappen. Alle 
'PROGRAM"-display LED'ene sluk- 
ker, unntatt den som ble valgt. 
Gjenta denne 'SELECT' og 'STORE'- 
prosedyren for hvert av Sporene 

De ønsker å programmere i spil- 
lerens hukommelse. Ønsker De å 
gå fra et høyere nummer til et 
lavere, hold 'SELECT'-knappen 
nede slik at TRACK "'-display LED 
går til enden av displayet og over til 
begynnelsen, og så til det ønskede 
sporet. 

La det ikke gå mere enn 5 sekunder 
mellom når 'STORE'-knappen slip- 
pes og til SELECT'-knappen inn- 
trykkes for å velge neste spor, 
ellers kan "TRACK -display LED 
slukke. Det vil blinke igjen hvis De 
trykker inn 'SELECT' én gang til, 
men da under den første LED på 
PROGRAM" -displayet. 


”Ta-ut' programmering 
(SELECT' og 'CANCEL') 
Trykk inn 'SELECT'-knappen og 
bring den blinkende 'TRACK '-dis- 
play LED under 'PROGRAM '-dis- 
play LED som korresponderer med 
det første sporet De ønsker å utela- 
te fra programmet, trykk så inn 
'CANCEL'-knappen. Gjenta denne 
'SELECT' og 'CANCEL'-prosedyre 
for hvert av sporene De ikke ønsker 
i programmet; hver gang vil mots- 
varende 'PROGRAM"-display LED 
slukke. 


Imidlertid, programmet som allerede 


er lagret i hukommelsen vil være 
intakt og De kan føre "TRACK -dis- 
play LED til neste ønskede spor. 
Hver gang et spor er lagret, lyser 
den motsvarende 'PROGRAM"-dis- 
play LED, slik at de programmerte 
sporene vises etterhvert. For å 
programmere inn et spor flere gan- 
ger, trykk inn 'STORE"'-knappen så 
mange ganger som det er nødven- 
dig. Hvis hukommelsens lagrings- 
kapasitet overskrides, vil 'ERROR' 
LED blinke for å fortelle Dem dette. 
Når De programmerer inn et spor 
flere ganger, vil vedrørende 
PROGRAM -display LED gløde 
kontinuerlig, uansett antall ganger 
'STORE'-knappen trykkes inn. 
Hvis De gjør feil og lagrer et galt 
spor, rettes dette lett ved øyeblik- 
kelig å trykke inn 'CANCEL'-knap- 
pen. Spor-nummeret slettes fra 
hukommelsen og motsvarende 
'PROGRAM"-display LED slukker. 


La det ikke gå mere enn 5 sekunder 
fra De slipper 'CANCEL'-knappen til 
De trykker inn 'SELECT'-knappen 
for neste utvelgelse, ellers vil 
"TRACK -display LED slukke. Det vil 
blinke igjen hvis De trykker inn 
'SELECT' én gang til, men da under 
den første LED på PROGRAM "- 
displayet. Dette berører imidlertid 
ikke sporene som allerede er kan- 
sellert fra hukommelsen - de forblir 
slettet - og De kan føre 'TRACK - 
display LED frem til neste spor De 
ønsker slettet fra hukommelsen. 


For å slette hele programmet, trykk 
inn 'STOP/CM"'-knappen (CM = 
Clear Memory). Alle ' PROGRAM "- 
display LED'ene lyser og 'TRACK'- 
display LED slukker. 

Så snart De trykker inn 
'PLAY'-knappen, går "TRACK "'- 
display LED til det først program- 
merte sporet og programmet avspil- 
les i den valgte rekkefølge. 

"TRACK -display LED viser alltid 
hvilket spor som avspilles. 

Hvis De under programmering av en 
stasjonær plate, av vanvare først 
forsøker å lagre et spor med høye- 
re nummer enn det finnes på platen, 
vil'ERROR' LED blinke etter at spil- 
leren har lest innholdsfortegnelsen 
og sporet vil bli slettet fra hukom- 
melsen. 

Hvis De prøver å programmere inn 
et feilaktig spor under avspilling, vil 
'ERROR' LED blinke øyeblikkelig og 
ordren vil ikke utføres. 


Hvis De av vanvare sletter feil spor 
fra hukommelsen, rettes dette lett 
ved øyeblikkelig å trykke inn 
'STORE'-knappen. Sporet blir atter 
lagret i hukommelsen og kor- 
responderende PROGRAM" -dis- 
play LED lyser igjen. For å slette 
hele programmet, trykk inn 'STOP/ 
CM"'-knappen (CM = Clear Memo- 
ry). Alle ' PROGRAM" -display 
LED'ene lyser og 'TRACK"-display 
LED slukker. 


Plater med mere enn 


15 spor 

Det er mulig at det i fremtiden kan 
komme plater med mere enn 

15 spor. 

De vil ikke få noen problemer med å 
avspille slike plater på Deres Com- 
pact Disc spiller, men 'PROGRAM"- 
displayets virkemåte og spillerens 
funksjoner, likeledes program- 
meringen, vil bli noe berørt. 
PROGRAM"-displayet vil virke på 
normal måte de første 15 sporene: 
etter at innholdsfortegnelsen er 
lest, vil alle 15 "PROGRAM -display 
LED ene lyse. Som avspilling holder 
frem, vil disse LED'ene slukke en 
etter en, mens 'TRACK -display 
LED føres videre for å anvise hvilket 
spor som avspilles. Imidlertid, når 
spilleren begynner på det 16. spo- 
ret, vil alle ' PROGRAM -display 
LED'ene lyse opp igjen og fortsette 
å lyse helt til platen er ferdig. Sam- 
tidig vil TRACK '-display LED sluk- 
ke, og forbli slukket. Musikken vil 
fremdeles høres, men fra nå uten 
videre visuelle indikasjoner. 

Alle spillerens funksjoner vil forbli 


Skjønt den største omhu er utvist 
ved produksjonen av denne Com- 
pact Disc spiller, er det mulighet 

for at en feil kan oppstå, eller at 
spilleren av en eller annen grun ikke 
fungerer til Deres fulle tilfredshet. 
Imidlertid vil årsaken sikkert ikke 
alltid finnes i selve spilleren. Ytre 


operative under hele avspillings- 
perioden, unntatt for 'GO-TO' meto- 
den. Denne kan kun brukes for de 
første 15 sporene. 

Programmering, både ”sett-in' og 
'ta-ut, vil også være begrenset til 
de første 15 sporene; spor med 
høyere nummere kan ikke lagres i 
hukommelsen. 


Spillerens vedlikehold 
Spillermekanismen er utstyrt med 
selvsmørende lagere og må ikke 
oljes eller smøres. 

De kan rengjøre kabinettet, når 
nødvendig, med et chamois pusse- 
skinn lett fuktet med vann. Bruk ikke 
rengjøringsmidler som inneholder 
alkohol, teknisk sprit eller ammo- 
niak. 

Platekammeret (A) og spindelen (B) 
må holdes støvfrie. Vær forsiktig 
ved rengjøring omkring laserpick- 
up'en. 

Hvis det har dannet seg en film på 
laserpick-up linse (C), kan linsen 
renses forsiktig med en bommulls- 
pinne fuktet med destillert vann. 
Trykk ikke for hårdt! 


faktorer, og det faktum at det tar 

tid å venne seg til hele ideen om det 
nye produktet og de nye platene, 
kan også spille en rolle. 

For å spare Dem for unødvendig 
service, har vi samlet en oversikt 
over mulige feil og deres årsaker. 


Selv å nevne noen av disse årsaker, 


1. Etter at spilleren er slått på, PROGRAM"”-display 


LED”ene lyser ikke. 


e& ON OFF'-knappen er ikke trykket inn langt nok til å virke. 
e Spillerens nettstøpsel er ikke satt ordentlig inn. 
ø Det er ingen spenning på nettkontakten. Plugg inn et annet elektrisk 


apparat og se om det virker. 


2. Etter at PLAY” er trykket inn, platen begynner ikke 


å gå rundt. 
e Spilleren er ikke slått på. 


e Platen ligger ikke ordentlig på spindelen. 
e Dekselet over platekammeret er ikke ordentlig lukket. 
e Der er en uønsket gjenstand i platekammeret, f.eks. et papirstykke 


eller en rest av emballasjen. 


3. Platen begynner å gå rundt, men stopper etter 


noen få sekunder. 


e Platen er ikke lagt inn med etiketten oppover. 
e Platen er ikke flat. Prøv en annen plate som synes flat, og se om feilen 


er borte. 


e Platen er smussig. Se om det hjelper å rengjøre platen, eller å bruke 


en annen, ren plate. 


4. Platen går rundt, men der finnes ingen lyd. 
e (For-Jforsterkerens lydkildevelger korresponderer ikke med inngan- 


gen spilleren er koblet til. 


è (For-Jforsterkeren er ikke slått på. 


è (For-Jforsterkeren eller (aktive) høyttalere koblet til den virker ikke. 
Kontroller med en annen lydkilde og se om dette er tilfeile. 


5. Lyden er svak eller forvrengt. 

è Spilleren er ikke koblet til 'CD/TV', "AUX", 'TUNER' eller TAPE IN’- 
inngang på (for-yforsterkeren, men evt. til' PHONG '-(platespiller-Jinn- 
gangen hvis lyden er sterk og forvrengt. 

è (For-Jforsterkeren eller (aktive) høyttalere koblet til den virker ikke 
ordentlig. Kontroller med en annen lydkilde for å se om dette er tilfelle. 


è Platen er smussig eller meget oppskrapet. Se om rengjøring av pla- 
ten, eller bruk av en annen, ren eller ripefri plate forbedrer situasjonen. 


kluten i Deres dokumentlomme. 
Hvis nødvendig, kan De puste på 
platen først, men oppvask- eller 
sterke pussemidler må aldri brukes, 
heller ikke rensemidler beregnet for 
konvensjonelle grammofonplater! 


Advarsel 

På grunn av magnetiske felter fra 
trykkplaten i platekammerets dek- 
sel og nett-transformatoren i selve 
spilleren, frarådes å plassere audio 
eller video-kassetter på spilleren. 


Trykkplaten i platekammerets dek- 
sel har en magnet. Forviss Dem om 
at denne ikke tiltrekker noen 
metallgjenstander. 


Vedlikehold av platene 
Skjønt musikksporet i platene er 
forsynt med et beskyttende lag, er 
det fortsatt tilrådelig å behandle pla- 
ten forsiktig. Så lenge De alltid gri- 
per platene over kanten og plas- 
serer dem i deres holdere etter 
bruk, er rengjøring normalt ikke 
nødvendig. 

Imidlertid, skulle fingeravtrykk, støv 
eller smuss forekomme på platene, 
kan De tørre dem av med plate- 


som f.eks. har å gjøre med nett- 
tilkobling, kan kanskje synes å 
være overdrevne. Imidlertid viser 
vår erfaring av de er lette å overse 
som problemkilder. 

Hvis De ikke lykkes i å finne feilens 
årsak ved hjelp av denne oversik- 
ten, avbryt Deres undersøkelser. 


Trekk ut nettstøpselet og kontakt 
Deres forhandler. 

Ikke under noen omstendighet må 
De åpne spilleren; dette vil medføre 
at alle rettigheter under garantiord- 
ningen bortfaller. 


e Laserpick-up linse viser tegn på film eller smuss. Se om det hjelper å 
rense den med en bomullspinne. 


è Der er en uønsket gjenstand i platekammeret, f.eks. et papirstykke 
eller en rest av emballasjen. 


e Transportskruene er ikke fjernet. 


6. ”Sett-inn”-programmet virker ikke ordentlig. 


è Platen er smussig eller meget oppskrapet. Se om rengjøring av platen 
hjelper, eller prøv en annen, ripefri plate. 


e Alle 15 minneposisjoner er brukt og De har ikke lagt merke til den 
blinkende 'ERROR' LED. Trykk inn 'SELECT' og 'STORE"' for å se om 
dette er tilfelle. 


è De har prøvet å programmere til et høyere spor-nummer enn det som 
finnes på platen. Kontroller antall spor på platens innholdsfortegnelse. 


7. Følgende fire feil kan ha sin årsak i de samme omstendigheter: 


Avspilling starter ikke noen få sekunder etter at 
”PLAY”-knappen er inntrykket. 


Etter at avspilling er begynnt, fortsetter alle 
15 'PROGRAM"-display LED'ene å lyse, skjønt det er 
ferre spor på platen. 


Avspilling begynner ikke med det første sporet på 
platen eller i programmet, men med et annet spor. 


Avspilling stopper før slutten av platen nåes, 
”TRACK*”-display LED blinker under det sist avspilte 
spornummer, PROGRAM"”-display LED”ene for spo- 
rene som har vært avspilt blinker også, og alle gjen- 
værende PROGRAM"”-display LED”ene lyser. 

e Platen er smussig eller meget oppskrapet. Se om rengjøring av pla- 
ten, eller bruk av en annen, ren eller ripefri plate avhjelper feilen. 

e Platen er ikke flat. Prøv med en annen plate som synes flat og se om 
feilen forsvinner. 

e Laserpick-up linse viser tegn på film eller smuss. Se om rensing med 
en bomullspinne hjelper. 

è Der er en uønsket gjenstand i platekammeret, f.eks. et papirstykke 
eller en rest av emballasjen. 


Audiodelen 

Antall kanaler 2 

Frekvensområde 20-20.000 Hz +0,3 dB 
Dynamikkområde >90 dB 
Signal/støyforhold >90 dB (20-20.000 Hz) 
Kanalseparasjon Å > 86 dB (20-20.000 Hz) 


>90 dB (v/1000 Hz) 


Total harmonsik forvrengning 
(inkl. støy) ved maks utgangsnivå <0,005% 


Wow og flutter kvartskrystall presisjon 
D/A konversjon 16 bit med digital filtering 
Feilkorreksjonssystem Cross Interleave Reed Solomon 
Code (CIRC) 
Audio utgangsnivå 2 Vims, typisk 
Optisk readout system 
Laser semi-conductor AlGaAs 
Bølgelengde 800 nm 
Signal format 
Samplingsfrekvens 44,1 kHz 
Kvantisering 16 bit linear /kanal 
Plate 
Diameter 120 mm 
Tykkelse 1,2 mm 
Inntrykk av rotasjon (sett 
fra lesesiden) mot urviserretning 
Scanninghastighet 1,2-1,4 m/s 
Rotasjonshastighet 500-200 rpm. 
Spilletid (maks) 60 min. (stereo) 
Sporpitch 1,6 um 
Materiale -— plast 
Nettdel 
Nettspenning se typeskiltet bak på spilleren 
Nettfrekvens 50 og 60 Hz 
Effektforbruk ca. 20 W 
Sikkerhetskrav IEC 
Kabinett, generelt 
Materiale/overflate polytyren med formpressede alu- 
minumsprofiler 

Dimensjoner (b x h x d) 

med lukket deksel 420 X 80 x 300 mm 

med åpent deksel 420 x 192 x 300 mm 
Vektt ca. 6 kg 


Det taes forbehold om forandrin- 
ger i tekniske data hvis nød- 
vendig 


